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Geweigerde omgevingsvergunning voor het kappen van een boom: 
Nieuwestraat 6 in Wehl 

De volgende omgevingsvergunning is met de reguliere procedure geweigerd. 

Locatie: Nieuwestraat 6, 7031 EWI 
Omschrijving: kappen van een boom 
Dossiernummer: 20150374 
Datum verzending: 9 september 2015 


Bezwaar 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift bij ons indienen. 
Dit moet binnen zes weken nadat het besluit is verzonden. Als u bezwaar wilt maken, moet u een brief 
schrijven naar het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA 
in Doetinchem. In deze brief moet in ieder geval het volgende staan: 

• uw naam en adres 

• het besluit waartegen u bezwaar maakt (met nummer) 

• de datum van uw brief en uw handtekening 
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